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7 Druck 1912. 
Herausgegeben von der Kartogr: Abteilung der Königl.Preuß. Landesaufnahme 1891. Die ahlin: geber EE Normal Vi ti Milin an. 
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Aufgenommen v- der Topogr Abteilung 
der Königl. Pr: Landesandhahme 1887. 
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